AMENDMENT NO. 2 JUNE 2015 
TO 
IS 16103 (PART 2) : 2012 LED MODULES FOR GENERAL 
LIGHTING 


PART 2 PERFORMANCE REQUIREMENTS 
(Page 1, clause 2) — Substitute ‘IS 10322 (Part 1) : 2014’ for 
‘IS 10322 (Part 1): 2011’. 


(Page 2, clause 2) — Substitute ‘IS 9000 (Part 14/Sec 1 to 3) : 1988’ for 
‘IS 11000 (Part 14/Sec 1 to 3) : 1984’. 


(ETD 23) ae 
Publication Unit, BIS, New Delhi, India 


